Dnia 29 listopada 1966 r. zmarł w 90 roku życia 


mgr inż. ROMAN AUGUST BRZESKI 


były Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, 
organizator władz górniczych w Polsce, uczestnik Powstań Śląskich 


W zmarłym tracimy zasłużonego i doświadczonego górnika, cenionego 
pracownika władz górniczych i wybitnego specjalistę prawa górniczego 


Pogrzeb odbędzie się dnia 2 grudnia 1966 r. o godz. 15-tej w Katowicach 
na cmentarzu przy ulicy Gliwickiej 


KOLEGIUM > 
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 
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